Stanisław hr. Małachowski 


Kapitan b. Wojsk Polskich, 


ozdobiony krzyżem „Virtuti Militari, przez lat czterdzieści wygnaniec, 


przeżywszy lat 54, zmarł po krótkiéj chorobie, w Piątek dnia 23 Lutego 1883 roku, 
opatrzony SS. Sakramentami. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Karmelickićj pod Nr. 9 do Kościoła OO. Karmelitów na Piasku 
odbędzie się w Poniedzialek dnia 26 Lutego o godzinie wpół do 10, poczem Nabożeństwo żałobne i Pogrzeb, 
na które pozostała Siostra zaprasza Krewnych, Przyjaciól, Znajomych i pobóżnych wiernych. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


